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  الحديث وعلومه

  ما صحة حديث أن بين كل سماء وسماء 500 عام ؟ || المحدث خالد الفليج

  خالد الفليج


  
  ايه هذا حديث العباس هذا حديث قلنا ان فيه فيه آآ ضعف من جهة انقطاعه تروي سماك عن رجل قال ابو عمارة عن احد ابن قيس عن الخطاب عن ابن عباس والاحنف لم يسمع من العباس وعمارة هذا او عمير هذا مجهول
  -
    
      00:00:00
    
  



  لا يعرف الحديث لا يصح
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